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(総務 省 技術 基準 適合 品 


DJ-M10 
取扱 説明 書 


アル イン コ の トラ ン シ ー バ ー を お 買い 上 げ い た だ きま し て あり が と う ご ざ い 
ます 。 本 製品 の 機能 を 充分 に 発揮 ご せ 、 効 果 的 に ご 使用 いた だ く た め 、 こ の 
取扱 説明 書 を ご 使用 前 に 最後 まで お 読み くだ さい 。 ア フタ ー サ ービス な ご に 
つい て も 記載 し て いま す の で この 取扱 説明 書 は 大 切 に 保 飼 し て くだ さい 。 ま 
た 、 補 定 シ ー ト や 正誤 表 が 入っ て いる 場合 は 、 取 扱 説明 書 と 合わ せ て 保管 し 
て くだ さい 。 ご 使用 中 の 不明 な 点 や 不具 合 が 生じ た と き 、 お 役に立ち ます 。 
本 製品 は 免許 ・ 資 格 不要 の 特定 小 電 力 無線 電話 こし て 、 各 種 通信 に お 使い い 
た だ け ま す 。 


本 製品 は 別売 の 親 局 (DJ-M1R / MR) と 組み 合わ せ て 使用 する 複数 同時 
通話 子 機 で す 。 同 時 通話 に は オプ ショ ン の イヤ ホン 、 イ ヤ ホ ンマ イク 、 ヘ ッ 
ド セ ッ ト な ご か が 必要 で す 。 


還 是 明 あ し イ つ つ 株 式 会 社 画 還 是 是 是 昌 77777/ 作 
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安全 上 の ご 注意 


ぐる 安全 上 の ご 注意 移 


本 製品 を 正しく 安全 に お 使い 頂き 、 あ な た や 他 の 人 々 へ の 人 危害 や 財産 へ の 
損失 を 未然 に 防止 する た め に 必ず お 読み くだ さい 。 誤っ た 使い 方 で 生じ る 
内 容 を 図 記号 と 共に 説明 し て いま す 。 そ の 表示 と 意味 は 次 の よう に な っ て 
いま す 。 


この 表示 を 無視 し て 記 っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 傷害 を 負 
可能 性 が 想定 され る 内 容 、 お よび 物 的 損害 の 発生 が 想定 され 
内 容 を 示し て いま す 。 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 傷害 を 負う 
可能 性 が 想定 され る 内 容 、 お よび 物 的 損害 の み の 発 生 が 想定 さ 
れる 内 容 を 示し て いま す 。 


し な けれ ば な ら な いこ と を 告げ る も の で す 。 
し て は いけ な いこ と を 告げ る も の で す 。 


大 災 や 人 淡 、 不 測 の 故障 な ご で 生じ た 損害 に つき まし て は 、 英 社 は 一 切 そ の 
責任 を 負い か ね ます の で 、 予 め ご 了承 くだ さい 


チコ 
衝 王 」 
画 使用 環境 ・ 条 件 
(① 本 製品 を 使用 で きる の は 、 日 本 国内 の み で す 。 国外 で は 使用 で きま せ 
ん 。 


This product is permitted for use In Japan OnIy. 


原因 で 人 命 が 失 われ る こと が あっ て も 、 製 造 元 お よび 販売 元 は その 責 
任 を 負う も の で は あり ませ ん 。 


(① 本 製品 どう し 、 ま た は 他 の 無線 機 と と も に 至近 距離 で 複数 台 使 用 し な 


《 ゅ 》 本 製品 を 人 命 救 助 な どの 目的 で 使用 し て 、 万 一 、 故 障 ・ 誤 動作 な ど が 


いで くだ さい 。 お 互い の 影響 に より 故障 ・ 誤 動作 ・ 不 具合 の 原因 と な 
り ま す 。 
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本 製品 を 何ら か の シス テム や 電子 機器 の 一 部 と し て 組み 込ん で 使用 し 
た 場合 、 い か な る 誤動作 ・ 不 具合 が 生じ て も 製造 元 お よび 販売 元 は そ 
の 責任 を 負う も の で は あり ませ ん 。 


弊社 指定 以外 の オプ ショ ン や 他社 の アク セ サ リ ー 製 品 を 接続 し な いで 
くだ さい 。 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


自動 車 な どの 運転 中 に 使用 し な いで くだ さい 。 交通 事故 の 原因 と な り 
ます 。 

運転 者 が 使用 する と き は 車 を 安全 な 場所 に 停め て か ら ご 使用 くだ さ 
い 。 携帯 型 無線 機 を 運転 者 が 走行 中 に 使用 する と 道路 交通 法 違反 で 宮 
せら れ ま す 。 


電子 機器 の 近く で は 使用 し な いで くだ さい 。 電 波 障 害 に より 機器 の 故 
障 ・ 誤 動作 の 原因 と な り ま す 。 


内 部 か ら 漏 れ た 液 が 皮膚 や 衣服 に 付着 し た と き は 、 反 膚 に 障害 を 起こ 
す お それ が あり ます の で 、 す ぐに きれ いな 水 で 洗い 流し て くだ さい 。 


航空 機内 、 空 港 敷地 内 、 新 幹線 車両 内 、 中 継 局 周辺 で は 使用 し な いで 
くだ さい 。 

運行 の 安全 や 無線 局 の 運用 、 放 送 の 受信 に 支障 を きた し た り 、 難 種 機 
器 が 故障 ・ 誤 動作 する 原因 と な り ま す 。 

病院 や 医療 機関 で は 、 医 療 機器 な ど に 支障 が な いか 十分 に 確認 の 上 、 
管理 者 の 許可 の も と ご 使用 くだ さい 。 

無線 機 を 使用 し た こと に よっ て 、 い か な る 誤動作 ・ 不 具合 が 生じ て も 、 
当社 は 一 切 そ の 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 


本 製品 は 防爆 仕様 で は あり ませ ん 。 引火 性 ガス が 発生 する 場所 で は 使 
用 し な いで くだ さい 。 静電気 な ど に よる 発火 事故 の 原因 に な り ま す 。 


シー バー 本 体 の 取り 扱い に つい て 


イヤ ホン を 使用 する 場合 、 あ ら か じ め 音 量 を 下げ て くだ さい 。 有 聴力 障 
害 の 原因 に な る こと が あり ます 。 

イヤ ホン を 耳 に 装 首 す る 際 、 静 電気 が 放電 する こと が あり ます の で ご 
注意 くだ さい 。 


本 製品 は 調整 済み で す 。 特定 小 電 力 ト ラン シー バー を ユー ザー か カ 改造 、 
変更 する こと は 法律 で 禁止 され て いま す 。 
サイ ズ 違 い の ア ン テ ナ に 交換 する こと は で きま せん 。 


布 や 布団 で 衝 っ た り し な いで くだ さい 。 熱 が こも り 、 ケ ー ス が 変形 し 
た り 、 炊 災 の 原因 と な り ま す 。 直射 日 光 を 避け て 風通し の 良い 状態 で 
ご 使用 くだ さい 。 


水 を か けた り 、 水 が 入っ た り し な いよ う 、 ま た 故意 に ぬら さ な い よう 
に ご 注意 くだ さい 。 故 障 の 原因 と な り ま す 。 
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め 。 0 あの きま の の の の 


安全 上 の ご 注意 


防 浸 保護 に は 打 件 が あり ます 。 
水 な ど で ぬ れ や すい 場所 (風呂 場 な ど ) で は 使用 し な いで くだ さい 。 
故障 の 原因 と な り ま す 。 


近く に 小さ な 金属 物 や 水 な どの 入っ た 容器 を 置か か いで くだ さい 。 こ 
ぼれ た り 、 中 に 入っ た 場合 、 火 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


外部 電源 に は 弊社 指定 オプ ショ ン の AC アダ プター (EDC-12 ら 5)、 
シガー ケー ブル (EDH-33) を ご 使用 くだ さい 。 車 の シガー ソケット 
か ら 直 接 DC12V を 接続 し な いで くだ さい 。 故障 の 原因 に な り ま す 。 


の 取り 扱い に つい て 


指定 以外 の 電圧 で 使用 し な いで くだ さい 。 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と 
な り ま す 。 


充電 器 の AC プラ グ の コー ド を 夕 コ 足 配線 し な いで くだ さい 。 加熱 ・ 
発火 の 原因 と な り ま す 。 


ぬれ た 手 で 充電 器 の AC アダ プター に 触れ た り 、 抜 き 差し し な いで く 
だ さい 。 感電 の 原因 と な り ま す 。 


充電 器 の AC アダ プター を 、AC コン セン ト に 確実 に 差し 込ん で くだ 
さい 。AC アダ プター の 妨 に 金具 な ど が 触れ る と 、 火 災 ・ 感 電 ・ 故 障 
の 原因 と な り ま す 。 


充電 器 の AC アダ プター の 刃 に 、 ほ こり が 付着 し た まま 使用 し な いで 
くだ さい 。 シ ョ ー ト や 加熱 に より 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な り ま す 。 


時 の 処置 に つい て 


以下 の 場合 は 、 す ぐ 本 体 の 電源 を OFF に し て 、 電 池 を 取り 外し 、 充 
電器 を ご 使用 の 場合 は 、AC アダ ブ プター を AC コン セン ト か ら 抜 いて 
くだ さい 。 異常 な 状態 の まま 使用 する と 、 火 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と 
な り ま す 。 修理 は お 買い 上 げ の 販売 店 、 ま た は 当社 サー ビス 窓口 に ご 
連絡 くだ さい 。 お 客 様 に よる 修理 は 、 違 法 で すか ら 、 絶 対 に お 止め く 


田林 体 が 熱く な っ た り 、 煙 が 出 た と き 。 

一 異 音 や 異 具 が し た と き 。 

田 沙 と し た り 、 ケ ー ス を 破損 し た り し た と き 。 

田内 部 に 水 や 異物 が 入っ た と き 。 

田 AC アダ プター の コー ド が 傷ん だ と き (芯線 の 露 出 や 断線 な ど ) 


画 が 鳴り 出し た ら 安 全 の た め 本 体 の 電源 を OFF に し 、 充 電器 を ご 使 
用 の 場合 は AC アダ プター を AC コン セン ト か ら 抜 いて 、 ご 使用 を お 
空 え くだ さい 。 


安全 上 の ご 注意 


画 保 守 ・ 点 検 


本 体 や 充電 器 の ケー ス は 、 開 け な い で くだ さい 。 け が ・ 感 電 ・ 故 障 の 
( ぬ 原因 と な り ま す 。 内 部 の 点検 ・ 修 理 は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 また は 当 


社 サ ービス セン ター に ご 依頼 くだ さい 。 製 造 番号 ラベ ル を は が さ な い 
で くだ さい 。 製 造 番号 が わか ら な いと 保証 サー ビス を お 受け 頂く こと 
が で きま せん 。 


/^ 注意 
使用 環境 ・ 奈 件 


テレ ビ や ラジ オ の 近く で 使用 し な いで くだ さい 。 電波 障害 を 与え た り 、 
受け た りす る こと が あり ます 。 


湿度 の 高い 場所 、 ほ こり の 多い 場所 、 風 通し の 悪い 場所 に は 置か な い 
で くだ さい 。 炊 災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


ぐら つい た 台 の 上 や 傾い た 所 、 振 動 の 多い 場所 に は 置か な いで くだ さ 
い 。 沙 ち た り 、 倒 れ た り し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 


直射 日 光 が あ た る 場所 や 災 天下 の 車内 、 車 の ヒー ター の 吹き 出し 口 な 
ど 、 異 常に 温度 が 高く な る 場所 に は 置か な いで くだ さい 。 内 部 の 温度 
が 上 が り 、 ケ ー ス や 部 品 が 変形 ・ 変 色 し た り 、 炊 災 の 原因 と な る こと 
が あり ます 。 


調理 台 や 加 温 器 の そば な ど 油 煙 や 湯気 が 当たる よう な 場所 に は 置か な 
いで くだ さい 。 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


電波 を 使用 し て いる 関係 上 、 無 線 機器 の 通話 は 第 三 者 に よる 傍受 を 完 
全 に 阻止 する こと は で きま せん 。 

その た め 、 機 密 を 要する 重要 な 通話 に 使用 する こと は お 勧め で きま せ 
ん 。 


マイ ク 部 に シー ル 類 を 貼ら な いで くだ さい 。 
相手 に 音声 が 聞こ えな く な り ま す 。 


【// 
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ー バ ー 本 体 の 取り 扱い に つい て 


ナ を 誤っ て 目 な ど に ささ な いよ うに ご 注意 くだ さい 。 
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イヤ ホン / マイ クロ ホン 端子 に は オプ ショ ン の イヤ ホン / マイ クロ ホ 
ン 以 外 は 接続 し な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 
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安全 上 の ご 注意 


イン バー ター を 搭載 し た 電子 機器 や 照明 器具 の 周辺 、 人 ハイブリッド 
カー や 電気 自動 車 の 車内 や 周辺 で は ノイ ズ の 影響 で 電波 障害 を 受け る 
こと が あり ます 。 

磁気 カー ド を 無線 機 の 近く に 置か な いで くだ さい 。 磁 先 カ ー ド の デー 
タ が 消去 され る こと が あり ます 。 

長期 間 ご 使用 に な ら な いと き は 、 安 全 の た め 必 ず 本 体 の 電源 を OFF 


に し て 、 電 池 を 取り 外し 、 充 電器 を ご 使用 の 場合 は AC アダ プター を 
AC コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


本 製品 は 電源 OFF で も 待機 電流 に より 電池 が 放電 し ます 。 非常 用 に 
備 蓄 する な ど 長 期間 ご 使用 に な ら な いと き は 電池 を 取り 外し て くだ さ 
い )。 


衝撃 や 水分 、 異 物 の 混入 な ど に よる 故障 の 場合 は 、 保 証 対象 外 に な り 
ます 。 


電器 の 取り 扱い に つい て 


充電 器 の AC アダ プター を 抜く と き は 、 コ ー ド を 引っ 張ら な いで くだ 
さい 。 火災 ・ 感 電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 必 ず AC アダ 
プター を 持っ て 抜い て こく だ さい 。 


充電 器 の AC アダ プター を 熱 器 具 に 近づけ な いで くだ さい 。 火 ※ 災 ・ 感 
電 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


点検 


汚れ た 場合 は 柔らか いき れい な 布 で 乾拭き し て くだ さい 。 

ベン ジン 、 シ ン ナ ー、 ア ルコ ー ル 、 洗 剤 な ど を 使う と 外装 や 文字 が 変 
人 賢 す る 恐れ が あり ます 。 

洗浄 剤 な ど を 直接 無線 機 に 吹き 付け な いで くだ さい 。 機器 内 部 に 浸透 
し 故障 の 原因 と な り ま す 。 


イヤ ホン マイ ク な どの ケー ブル は と きど き 湿 ら せ た 布 で 拭い て くだ さ 
い 。 汗 や 皮脂 は ケー ブル を 化 させ る 原因 に な り ま す 。 


お 手入れ の 際 は 、 安 全 の た め 必 ず 本 体 の 電源 を OFF に し て 、 電 池 を 
取り 外し 、 充 電器 を ご 使用 の 場合 は 、AC アダ ブ プター を AC コン セン 
ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


製造 番号 ラベ ル を は が さ な い で くだ さい 。 製 造 番号 が わか ら な いと 保 
証 サ ービス を お 受け 頂く こと が で きま せん 。 


安全 上 の ご 注意 


人 使用 前 の ご 注意 


画 ご 使用 環境 
高温 、 多 湿 、 直 射 日 光 の 当たる と ころ 、 粉 じん の 多い 場所 は 避け て お 使い くだ さい 。 


田 分 角 し な いで 
特定 小 電力 トラ ン シ ー バ ー の 改造 、 変 更 は 法律 で 禁止 され て いま す 。 分 解 し た り 内 
部 を 開け る こと は 絶対 に し な いで くだ さい 。 


画 ご 使用 奈 止 場所 

本 機 は 総務 省 技術 準 適合 品 で す が 、 使 用 場所 に よっ て は 思わ ぬ 電 波 障害 を 引き 起 
こす こと が あり ます 。 次 の よう な 場所 で は 使用 し な いで くだ さい 。 

(航空 機内 、 空 洪 敷 地内 、 新 幹線 車両 内 、 中 継 局 周辺 な ど ) 


日 本 国内 で の み ご 使 用 くだ さい 。 
This product iS permitted for use In Japan OnIy. 


画 通信 下 離 

通信 距離 は 見 通し の 良い 場所 で は 、 親 機 を 中 心 に 約 1 0 0m で す が 、 障 害 物 や 周囲 
の 状況 に よっ て 大 きく 変動 し ます 。 通 話し に くい と き は 、 壁 な どの 障害 物 が 少な い 
所 に 移動 する と 通話 し や すく な る 場合 が あり ます 。 


3 距離 は 短く な る こと が あり ます 。 
・ トン ネル の よう 0 UHF 電波 伝播 の 特性 に より 近 距 離 で も 通話 で 
き な い こと が あり ます 


抽 ・ 人体 を 含む 障害 物 や アン テ ナ の 向き 、 歩 く な ど 移 動 に よる 影響 を 受け る と 、 通 話 


画 外 革 保 護 性 能 に つい て 

付属 の 防水 キャ ッ プ また は 弊社 指定 の 純正 防水 型 ア クセ サリ ー を 本 体 に 装 落 する こ 
と で 、IP67 相当 の 耐 塵 防水 に な り ま す 。 た だ し 、 常 に 水しぶき や 海水 、 油 脂 、 薬 
品 が か か る 環境 や 、 鉄 粉 が 飛散 する よう な 環境 で の 使用 で 発生 する 不具 合 に つい て 
は 保証 し て お り ま せん 。 ま た 、 す べ て の 製品 を 出荷 前 に 検査 し て その 性 能 を 保証 す 
る も の で は な い 「 相 当 品 ] で す の で 、 水 没 、 流 水 で の 洗浄 は 絶対 に お や めく だ さい 。 
濡れ た と き は 乾い た 布 で 手早く 拭き 取り 、 電 池 を 抜い て 内 部 を よく 乾燥 させ て くだ 
さい 。 防水 素材 は 時 間 が 終 つ と 劣化 し ます の で 、 弊 社 で は 外郭 保護 性 能 に つい て も 
製品 と 同じ 保証 期間 と させ て いた だ いて お り ま す 。 


画 作業 連絡 用 無線 と 一 般 特 定 小 電 力 無線 
本 機 は 作業 連絡 用 無線 の 周波 数 を 使用 し て いま す 。 こ の た め 周 波数 の 違う 一 般 特定 
小 電 力 無線 と は 通話 で きま せん 。 


安全 上 の ご 注意 


田 バッ テリ ー セ ー ブ に つい て 

電池 の 消耗 を 防ぐ 機能 で す 。 受信 待ち 受け 状態 で 約 5 秒 間 キ ー 操 作 が な いと こ 
の 機能 が 動作 し ます 。 信号 を 受信 する か 、 キー 操作 が お こ な わ れる と バッ テリ ー 
セー ブ は 解除 され ます 。 バ ッ テ リ ー セ ー ブ 動 作 時 に 信号 を 受信 する と 、 通 話 の 
始め が 途切れ る 場合 が あり ます が 、 異 常 で は あり ませ ん 。 


画 障 害 
本 機 に 採用 され て いる 電波 は 直進 性 が 高い た め 、 間 に ビル や 橋脚 、 ま た は 山 や 
丘陵 等 の 障害 物 が ある と 通信 で きる 距離 が 短く な り ま す 。 


人 ぐ 機能 と 特長 


・ 親 局 (DJuM1R/DJ-M2R) と 併せ て 使用 する こと で 、 最 大 4 名 で 同時 通話 が 可能 
・ ビジ ネス ユー ス に 耐え る 耐 塵 防 浸 (IP67 相当 ) 頑丈 ボディ 

・ 単 三 乾電池 2 本 お よび 専用 リチウム イオ ン バ ッ テリ ー 対 応 の コン バク ト ボ ディ 

・ 外部 電源 端子 より AC アダ プター や シガー ケー ブル で の 運用 が 可能 

・ 大 き な ス ピー カー 音量 

・ イヤ ホン 断線 検知 機能 * 

・ 受信 中 の 「 サ ー」 と いう バッ クノ イズ を 低減 する コン パン ダー* 

・ 受信 終了 時 の 「 ザ ッ 」 音 を 低減 する テー ル ノ イ ズ キ ャ ン セ ラー 


* 機能 の 説明 は 本 書 に 記載 し て お り ま せん 。 英 社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
ホー ムペ ー ジ Http//www.alinco.CO.jp/「 電 子 事 業 部 」 


注意 一 部 の 通話 モー ド や 機能 は 本 製品 どう し 、 ま た は 対応 し た 弊社 機器 間 に お いて の み 
ご 使用 いた だ け ま す 。 


本 機 を お 使い に な る 前 に お 読み くだ さい 。 
e @ @ @ @ @ @ @ 付属 品 と 取り 付け 方 @ @ @ @ @ @ @ @ 


付属 品 を ご 確認 くだ さい 。 


ベル トク リッ プ (ネジ ら 本 ) 
ハル ンド スト ラッ プ 

取扱 説明 書 (本 書 ) 

保証 書 


“や いっ し ょ に 保管 し こく だ さい 。 ご 購入 日 を 証明 で きる 書類 が な いと 保証 サー ビス は 


折 保証 書 に ご 購入 日 の 日 付 が 記載 され て いな いと き は 、 領 収 書 の や レ シー ト を 保証 書 と 
無効 に な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 


田 ベル トク リッ プ の 取り 付け 
ベル トク リッ プ を 付属 の ネジ ら 本 で 本 機 の 
背面 に 取り 付け ます 。 


主意 ベル トク リッ プ で トラ ン シ ー バ ー を 価 
” の 横 や 背中 に 取り 付け て くだ さい 。 イ 
ヤ ホ ンマ イク な ど を ご 使用 の と き は 
余っ た ケー ブル を 束ね て くだ さい 。 か 
が ん だ と き に プラ グ や アン テ ナ に 週 度 
な 力 が 加わ ら な いよ う ご 注 意 くだ さい 。 
定期 的 に ネジ に ゆる み が な いか 点検 し 
て くだ さい 。 ベル トク リッ プ は 消耗 品 
で す 。 ス ペア ー 部 品 (EBC-50) と し 
て 販売 し て いま す の で 、 お 買い 求め の 

際 は 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 


弄 ハン ドス トラ ッ プ の 取り 付け 
本 機 背 面 上 部 に ある スト ラッ プ 用 の 通し 穴 
に 取り 付け ます 。 


お 使い に な る 前 に 


こ ……・ 電池 の 入れ 方 ・‥…… 


単 三 形 乾 電池 2 本 また は オプ ショ ン の バッ テリ ー バ パック (EBP-60) 
を 装 音 し ます 。 


《 カバ ー を 開け る 


ロッ クレ バー を OPEN 側 ヘス ライ 
ド さ せな が ら カ バー を 開け ます 。 


の 電池 を 入れ る 


単 三 乾電池 2 本 を 、 ケ ー ス 内 側 の 「+ 
/ 一 | の 表示 に し た が っ て 装着 し て く 
/ ど き し り 

バッ テリ ー パ ッ ク を お 使い の 際 は 、 
バッ テリ ー パ ッ ク の 突起 位置 を 確認 
し て 端子 が 奥 に な る よう に 装着 し て 
CE Lu 


@ カバ ー を 閉め る 


カバ ー を 本 体 上 方 向 へ 押さ えて 閉め 
て くだ さい 。 


と! まま 寺 そし 
・ 電池 は 同じ 種類 の 新しい も の を ご 使 
ES 
大 容量 アル カリ 電池 の 使用 を お 勧め 
し ます 


・ 市 販 の 充電 池 は 形状 や 電気 仕様 が 異 
な る た め ご 使用 に な れ ま せん 。 

・ 本 機 を 長期 間 使用 し な いと さき は 電池 
を 取り 外し て くだ さい 。 


役 和 aaPIT 


お 使い に な る 前 に 


で で < 発電 方 法 ・・…・…・ 
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@⑯ バッ テリ ー バ ッ ク と 充電 器 に つい て 
バッ テリ ー パ ッ ク 、 充 電器 お よび 関連 する オプ ショ ン 製 品 は 下記 の と お り で す 。 


リチウム イオ ン バ ッ テリ ー パ ッ ク : EBP-60 (3.7V-1800mAh) 


シシ ン ン ル 玩 再 ス タン トド ・EDC-131 

シン グル 充電 器 セ ッ ト : EDC-131A (AC アダ プター 付属 ) 
作 し ガタ ッ ツ ター ・ EDC- 1 らら 

ツイ ン 充 電器 セッ ト : EDC-167A (AC アダ プター 付属 ) 
ツイ ン 連 結 ス タン ド :・ EDC-167R 

連結 用 AC アダ プター ・ EDC- 16 ら 


(EDC-167A/R 連結 時 必要 ) 


抽 ・ オ プシ ョ ン の バッ テリ ー パ ッ ク は 出荷 時 に は 十分 に は 充電 され て いま せん 。 
ES お 買い 上 げ 後 に 充電 し て か が ら ご 使用 くだ さい 。 
・ 充電 は 0Cー 40C の 温度 範囲 内 で お こ な っ て くだ さい 。 

・ バッテリー パ ッ ク の 改造 、 分 解 、 火 中 ・ 水 中 へ の 投入 は 絶対 に し な いで くだ 
さい 。 発熱 、 破 因 裂 な どの 天 れ が あり 大 変 危険 で す 。 
・ バ パ バッテリー パッ ク の 端子 は 絶対 に ショ ー ト させ な いで くだ さい 。 機器 の 損傷 
や 発熱 に よる 火災 、 火 傷 の 原因 に な る こと が あり ます 。 
・ 継続 的 な 充電 や 放電 状態 で の 放置 は バッ テリ ー パ ッ ク の 劣化 を 早め る 原因 
に な る こと あり ます 。 
・ バッテリ ー パ ッ ク の 保存 は 、-5Cー 35C の 範囲 で 湿度 が 低く 乾燥 し た 場所 
を 選ん で くだ さい 。 そ れ 以 外 の 温度 や 湿度 が 高い 場所 で は 、 液 漏れ や 金属 
部 分 の サビ の 原因 に な り ま す の で 避け て くだ さい 。 
・ バ バッテリー パッ ク は 消耗 品 で す 。 RIRS 
い 場 合 は 寿命 を 迎え て いま す 。 新 し いも の に お 取替え くだ さ 


弄 バッ テリ ー バ ッ ク の 取り 扱い に つい て 


バッ テリ ー パ ッ ク を 持ち 運ぶ と き は 端子 を 
ショ ー ト させ な いよ う ご 注 意 く だ さい 、。 

大 電流 が 流れ て 火災 、 火 傷 の 原因 に な る こ 
と が あり ます 。 


お 使い に な る 前 に 
田 バッ テリ ー バ ッ ク の 保管 に つい て 


バ パ バッテリー パック を 保管 する と き は 、 以 下 の こ と に ご 注意 くだ さい 。 


欠 」 や 男 鈴 な ご の 金属 類 

バン な ご ど に 入れ な いで | 包ん だ り 、 内 側が 金属 加 | に 端子 を 触れ べ せ た り 、 
工 の カバ ン な ど に 直接 入 | 電気 を 通す 物 が ある 場 

れ た り し な いで くだ さい 。 | 所 に 置か な いで くだ さい 。 


NN 
R の シン / 


S ペン 。 

や あめ あぁ 4“ に 1 

カバ ン な ご ど に 入れ る と き は 、 電 気 を 通 べ な い 布 や 袋 | 電気 を 通さ な い 物 な ど 

で 包ん で くだ さい 。 を 敷い て か ら 、 置 いて く 
だ さい 、。 


田 バッ テリ ー バ パッ ク の 充電 方 法 


@ AC アダ プター に よる 充電 方 法 
本 機 に は は リチウム イオ ン バ ッ テリ ー パ ッ ク (EBP-60) 用 の 充電 回 路 が 内 蔵 
され て いま す 。 


《》 本 機 に バッ テリ ー パ ッ ク を 装着 し 
ます 
バッ テリ ー パ ッ ク の 突起 位置 を 確認 


し て 、 端 子 が 興 に な る よう に 装 間 し 
て くだ さい 。 
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お 使い に な る 前 に 
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の ^AC アダ プター を 家庭 用 コン セ 
ント AC100V へ 接続 し ます 


6》 トラ ン シ ー バ ー の 電源 を 切り ま 
す 。 


で 》 外部 電源 端子 の 防水 キャ ッ プ を 取 
り 外し AC アダ プター の プラ グ を 
接続 し ます 。 
充電 が 開始 され トラ ン シ ー バ ー の 
ディ スプ レイ に 「CHArGE」 が 表 
示さ れ ま す 。 
充電 が 完了 する と ディ スプ レイ に 
「FULL」 が 表示 され ます 。 


充電 スタ ンド を 使う 


cet っ | ラリ ンー ルー の 5 財 ((ss ぐ で き 
x 土 忌 充 軍 で きま す が 、 充 電 中 また は 充電 完了 


を お 知ら せ す る 表示 が され ませ ん 。 
外部 電源 端子 の 防水 キャ ッ プ を 取り 外 
し た 場合 は 紛失 し な いよ う ご 注 意 く だ さ 


い 。 
外部 電源 を 接続 し こい る と き は 耐 塵 防 浸 
に は な り ま せん 。 


@⑯ シン グル 充電 器 セ ッ ト (EDC-131A) の 使用 方 法 
① AC アダ プター の プラ グ を 充電 スタ ンド の 電源 端子 へ 接続 し ます 。 
⑧ AC アダ プター を 家庭 用 コン セン ト AC100V へ 接続 し ます 。 
⑬ トラ ン シ ー バ ー の 電源 を 切っ て 充電 スタ ンド の ポケ ッ ト へ 挿入 し ます 。 
充電 が 開始 され トラ ン シ ー バ ー の ディ スプ レイ に 「CHArGE」 が 表示 
され ます 。 充電 が 完了 する と ディ スプ レイ に 「FULL」 が 表示 され ます 。 


氏 . 充 電器 セッ ト (EDC-131A な ど ) に 付属 し て いる AC アダ プター は 充電 専用 で す 。 
土 思 送受 信 音 声 に ノイ ズ が 混入 する た め 通 話 に は ご 使用 に な れ ま せん 。 


お 使い に な る 前 に 


@ ツイ ン 充 電器 セッ ト (EDC-167A) の 使用 方 法 


ら 台 の トラ ン シ ー バ ー を 同時 に 充電 

で きま す 。 

① AC アダ プター の プラ グ を 充電 ス 
タン ド の 電源 端子 へ 接続 し ます 。 

②⑥ AC アダ プター を 家庭 用 コン セン 
ト AC100V へ 接続 し ます 。 

③ トラ ン シ ー バ ー の 電源 を 切っ て 充 
電 ス タン ド の ポケ ッ ト へ 挿入 し ま 
す 。 
充電 が 開始 され 充電 スタ ンド の 赤 
ラン プ が 点灯 する と と も に 、 ト 
2 パー 0m0O ポ パス クレイ 
[CHArGE] が 表示 され ます 。 
充電 が 完了 する と 赤 ラ ンプ が 消灯 
し 。 ドラ ン シ ー バ ハー の ディ スラ ブレ 
イ に FULL] が 表示 され ます 。 


@ ツイ ン 連 結 ス タン ド (EDC-167R) の 使用 方 法 


充電 スタ ンド を 4 台 ま で 連結 し 、 最 

大 で 8 台 の トラ ン シ ー バ ー を 同時 に 

充 吉 で きま す 。 

① 充電 スタ ンド どう し を 連結 し ます 。 
充電 スタ ンド 加 面 を 連結 プレ ー ト 
で 接続 し ます 。 

②⑥ 充電 スタ ンド 裏面 の コネ クタ を 接 
続 し ます 。 

③ 一 端 の 充電 スタ ンド と 連結 用 AC 
アタ プター (ED 162) の コネ 
クタ を 接続 し ます 。 

④ AC アダ プター を 家庭 用 コン セン 
ト AC100V へ 接続 し ます 。 

⑤ トランシーバ パー の 電源 を 切っ て 充 
電 ス タン ド の ポケ ッ ト へ 挿入 し ま 
す 。 
充電 が 開始 され 充電 スタ ンド の 赤 
ラン プ が 点灯 する と と も に 、 ト 
ラン シー パー の ディ ス ア レイ に 
ICHArGE」 が 表示 され ます 。 
充電 が 完了 する と 赤 ラ ンプ が 消灯 
し 。 ト ドラ シ ラー バー の ディ スフレ 
イ に FULL」 が 表示 され ます 。 
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お 使い に な る 前 に 


⑯ バッ テリ ー バ ッ ク 単 品 の 充電 方 法 


ツイ ン 充 電器 (EDC-167A/R) を 
使用 し て リチウム イオ ン バ ッ テリ ー 
パッ ク (EBP-60) 単品 を 充電 で き 
9。 
① バッ テリ ー パ ッ ク の 端子 側 を 充 
電 ス タン ド の 矢印 方 向 へ スラ イ 
ド さ せ て 装着 し ます 。 
充電 が 開始 され る と 充電 スタ ン 
ド の 赤 ラ ンプ が 点灯 し 、 完 了 す 
る と 消灯 し ます 。 


5 昌和 する の に 要する 時 間 は 約 
ヽ 哲 で Oo 
・ 充 吉 す る と き は トラ ン シ ー バ ー の 電源 を 切っ て くだ さい 。 


・ ト ラン シー バー と 充電 器 の 充電 端子 は と きど ご き 乾 いた 布 で 掃除 し て くだ 
さい 。 活 れ て いる と 接触 不良 の 原因 に な り ま す 。 


入 す る と 赤色 ラン プ が 点灯 する が 後方 の ポケ ッ ト に 挿入 する と 点灯 し な い 、 
ある い は その 逆 の 動作 を する こと が あり ます 


和 トト ランシー バー や バッ テリ ー パ ッ ク を ツイ ン 充 電器 の 前 方 の ポケ ッ ト に 挿 
充電 開始 、 完 了 を 決定 する 回 路 の 個体 差 に より この よう な 動作 を する こと 


が あり ます が 異常 で は あり ませ ん 。 8 1 

2 ンプ が 京 滅 し た と き は AC アダ プター の プラ グ を 接続 し 直 
< 

点滅 が 続く 場 ea00080 p を 迎え て いる た め 新 し いも の に 

お 取り 替え くだ さ 


弄 AC アダ ブタ ー で の 運用 に つい て 


外部 電源 と し て AC アダ プター EDC-122 を 常用 する 場合 は 、 過 充電 に よる 
劣化 を 防ぐ た め バ バッテリー パッ ク は 取り 外し て お く こと を お 勧め し ます 。 


AC アダ プター EDC-122 で 運用 中 に AC 電源 (AC100V) が 停電 し その 後 
復旧 し た と き は 、 本 機 は 目 動 的 に 停電 前 の 状態 に 復帰 し ます 。 


AC アダ プター を 使用 し て いる と き 送 受信 音声 に ノイ ズ が 混入 する 場合 は 、 
AC アダ プター と トランシーバ ー を 離し た り コ ー ド の 引き 回 し を 変え て くだ さ 
い 。 ノ イズ が 低減 する こと が あり ます 。 


お 使い に な る 前 に 


に 各部 の 名 前 と は た らき ‥…… 


本 機 の 各部 の 名 前 と その は た らき を 説明 し ます 。 


⑤@@ @ @ @ 


こ ュ = ニー 


5 


( 


オプ ショ ン の イヤ ホン マイ ク な ど を 接続 し ます 。 接 続 す る と 

は プラ グ を 奥 ま で し っ か り と ね じ 込 ん で くだ さい 。 

使用 し な いと き は 防水 の た め キ ャ ッ プ を ね じ 込 ん で くだ さ 

い 。 

チャ ン ネ ル 、 、 チ ャ ン ネ ル グ ル ー プ 、 個別 番 号 の 選択 や 
半生 ド O の 設定 に 使用 し ます 。 ダ イヤ ル を 押す か 回 し て 


量 の 選択 、[ 語 点灯 状態 で ダイ ヤル を 押す と セッ トモ ー ド 
の 設定 が で きま す 。 
外部 電源 接続 端子 で す 。 オ プシ ョ ン の AC ア ダ プ ター や シガー 
ライ ター ケー ブル を 接続 し ます 。 オ プシ ョ ン の バッ テリ ー 
パッ ク を 装着 し て 充電 する こと が で きま す 。 
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お 使い に な る 前 に 


説 明 は た らき 

@ | | フッ クリ パト サー ブフ | チャ ン ネル グル ー フ 、 個 有 用 号 変更 時 に 使用 し ます 。 

⑨ | [電源 1 キー 約 8 秒間 押し て 電源 を ON/OFF し ます 。 

⑩ | ティ スプ レイ チャ ン ネ ル や 音量 、 各 種 設定 内 容 を 表示 し ます 。 

| [ファ ンク ショ ン ノ 0 | 各種 設 定 の 開始 に 便 用 し ます 。[ フッ ク ] キー と 同時 に 押し な 

(ロッ ク ) ] キー が ら ダ イヤ ル を 回 す と チャ ン ネ ル グ ル ー プ が 変更 で きま す 。 

還 二 3 ダイ ヤル と 同時 に 約 3 秒間 押す と 通 話 モー ド が 切り 替わり ま 
す 。 
受信 信号 が 弱く 音声 が 途切れ る と さき に 使用 し ます 。 [フッ ク ] 

本 キー と 同時 に 押し な が ら ダ イヤ ル を 回 す と 4 者 同時 通話 モー 


ド の 個別 番号 、 ら 者 同時 通話 モー ド の チャ ン ネ ル 番 号 が 変更 
で きま す 。 


………・ キー 操作 の 表記 に つい て ………・ 


本 書 の 説明 で 「 押 し ます ] と は キー や ダイ ヤル を 押し た あと すぐ に 指 
を 離す こと を 指し ます 。 

[ 約 ら 秒間 押す 」 「 長 く 押す 」「 長 押し する 」 と は 機能 が 動作 する まで 
押し 続け る こと を 指し ます 。 


お 使い に な る 前 に 


た 5 ディ スプ レイ oo ooeeeeeee 


[ファ ンク ショ ン ] キー を 押す と 点灯 し ます 。 
使用 し ませ ん 


更 
使用 し ませ ん 


秘話 機能 設定 時 に 点灯 し ます 。 
コン パン ダー 機能 設定 時 に 点灯 し ます 。 
ベル 機能 設定 時 に 点灯 し ます 。 


二 者 同時 通話 モー ド で 状態 に より 点灯 し ます 。 
電池 電圧 が 低下 する と 点灯 、 点 減 し ます 。 
ル 設 定 、 セ ッ ト モ ー ド 項目 を 表示 し ます 。 
使用 し ませ ん 
キー ロッ ク 中 に 点灯 し ます 。 
⑱ | 子 機 と し て 使用 する 各 モ ー ド 時 に 点灯 し ます 。 


使用 し ませ ん 
⑰ 


送信 中 に 点灯 し ます 。 
セッ トモ ー ド の 設定 を 表示 し ます 。 


注意 昌三 形 乾 電池 を 使用 し て の 同時 通話 中 に ディ スプ レイ 表示 が 薄く な る こと が あり ま 
す が 内 部 回 踏 の 動作 仕様 で あめ る た め 異 常 で は あり ませ ん 。 
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お 使い に な る 前 に 
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弄 チャ ン ネ ル 表 示 に つい て 


人 @ 4 者 同時 通話 モー ド 


6 01 
チャ ン ネ ル 
ーー | 
2 個別 番号 ] 
L_ 04 
4 通り 


10 チャ ン ネ ル 通 


本 機 DJ-M1H/M2R ( 親 局 ) に 設定 され て いる チャ ン ネ ル グ ル ー プ 表示 の 
対比 一 覧 表 で す 。 最 大 4 台 の 子 機 ( 例 :A-01 一 A-04) で 同時 通話 で きま す 。 


子 機 (本 機 ) | 親 局 (DJ-M1R/M8R) | 子 機 (本 機 ) | 親 局 (DJ-M1R/MeR) 


“ 
A-0 ど - 
Eo4 


- 
b-01 5 
「 
8 9 
b-04 1 
“ 
C-03 C ま H 
C-04 『 
d-01 LO1 
d-02 LOg 
8 D 


J-04 


工 | 工 | 工 | 工 | GO1G う 1 G う | G) | 
O1O1OI1OIOIO の 1 の | の 〇 | 〇 
GOOID 一 | 愉 | OTTOT 一 「 り | 一 


お 使い に な る 前 に 
⑯ ら 者 同時 通話 モー ド 
Ch01 一 Ch24 の 24 チャ ン ネ ル を 搭載 し て いま す 。 
親 局 を 使用 せ ず 、 本 機 ど うし で 同時 通話 で きま す 。 


本 機 の 基 本 と な る 操作 を 説明 し ます 。 


画 電源 を 和信 れ る 


[電源 〇 ] キー を 約 ら 秒間 押し ます 。 
電源 を 切る と きも 同じ 操作 を し ます 。 


_ 約 2 秒間 押し 続け ます 


則 居 宏志 骨 


弄 チャ ン ネ ル を 設定 する 


通話 モー ド の 切り 替え (P.21) に 従っ て 通話 モー ド 及 び チ ャ ン ネ ル の 設定 を 
行い ます 。 


還 音 星 を 調整 する 
① ダイ ヤル を 押す 


ディ スプ レイ に 初期 状態 の 音量 レベ 
ル 「voL-15」 が 表示 され ます 。 


お 使い に な る 前 に 
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の 音量 レベ ル を 調整 する 


音量 レベ ル の 表示 中 に ダイ ヤル を 回 
す と 音量 が 増減 で きま す 。 

音量 調整 は 0 一 30 まで の 31 段階 
で す 。 

[ モニ ター ] キー を 押す と 「 ザ ー」 と 
いう ノイ ズ が 聞こ え 音 量 調整 の 目安 
に な り ま す 。 


@) 音量 レベ ル を 選択 する 


適切 な 音量 レベ ル を 選択 し [PTT] キー を 押し て 設定 を 完了 し ます 。 
ー つ 受信 待ち 受け に 戻り ます 。 

各 キ ー の 無 操作 状態 が 約 5 秒 続い た と き は 自動 的 に 設定 を 完了 し ま 
す 。 


画 受信 する 


信号 を 受信 する と ディ スプ レイ の 國 が 
点灯 し スピ ー カ ー か ら 相 手 の 声 が 聞こ え 
ま 96 

適切 な 音量 レベ ル に 調整 し て くだ さい 。 


田 送信 する 押す と 送信 
離す と 受信 し ます 


[PTT] キー を 押し な が ら マ イク に 向かっ 
て 話し ます 。 


一 設定 を 完了 する 
各種 設定 を 完了 する と き は [PTT] キー を 押し て くだ さい 。 


レノ : 王 モード の 切り 替え 


DJ-M10 で 使用 で きる 通話 モー ド の 概要 と 操作 方 法 を 紹介 し ます 。 


通話 モー ド の 切り 替え ‥……・…・ 


工場 出荷 状態 で は も っ と も 基本 的 な 4 者 同時 通話 モー ド に 設定 され て 
いま す 。 通話 モー ド の 切り 替え 方 法 に つい て 説明 し ます 。 


@ 通話 モー ド を 切り 替え る 


ド 注 三 層 キー と 1 タイ ヤル 」 だ 同時 
約 9 秒 間 押し ます 。 


この 操作 で 4 者 同時 通話 モー ド こ と 
ら 者 同時 通話 モー ド に 交互 に 切り 
替わり ます 。 


4 者 同時 通話 モー ド 
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通話 モー ド の 切り 替え 


DJ-M10 に 搭載 され て いる 通話 モー ド の 概要 を 紹介 し ます 
捨 載 し て いる ら 種 類 の 通話 モー ド に つい て 説明 し ます 。 


> 王 意 両 通話 モー ド 共に 同時 通話 の た め 、 必 ず オ プシ ョ ン の 外部 イヤ ホン か 
外部 イヤ ホン マイ ク を ご 使用 くだ さい 。 
オプ ショ ン の スピ ー カ ー マ イ ク は ハウ リン グ が 息 こ る た めで 使用 に な れ 


@ 4 者 同時 通話 モー ド 


親 局 (DJ-M1R/M2R) を 使用 し て 、 本 機 4 台 で 同時 通話 する モー ド で す 。 


7 い 


リー ラ 


@ ら 者 同時 通話 モー ド 


親 局 (DJ-M1R/M2R) を 使用 せ ず 、 本 機 2 台 で 同時 通話 する モー ド で す 。 


一 上 
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通話 モー ド の 切り 替え 


………・ 各 モー ド の 操作 方 法 ・‥…・… 


モー ド ご と に 操作 方 法 を 説明 し ます 。 
搭載 し て いる ら 種 類 の 通話 モー ド に つい て 説明 し ます 。 


4 者 同時 通話 モー ド 


親 局 (DJ-M1R/MR) を 使用 し て 4 人 で 同時 通話 を お こ な う モー ド で す 。 
工場 出荷 状態 で 電源 を 人 人 れる と 、 こ の モー ド に な り ま す 。 


注意 信者 同時 通話 モー ド で は 必ず オプ ショ ン の 外部 マイ ク (ハッ ド セ ッ ト や 
を 本 、 イ ヤ ホ ンマ イク ) を ご 使用 くだ さい 。 スピ ー カ ー マ イ ク は ハウ リン グ が 
起こ る た め ご 使用 に な れ ま せん 。 


⑯ 鈴 部 マイ ク を 接続 する 
本 機 に オプ ショ ン の ヘッ ド セ ッ ト や 
イヤ ホン マイ ク を 接続 し ます 。 

@⑧ 電源 を 入れ る 
[電源 ゅ ] キー を 約 ら 秒間 押し ます 。 


ンコ キー と アクション 」 
キー を 同時 に 押し な が ら ダ イヤ ル を 
回 し て チャ ン ネ ル グ ル ー プ を 設定 し ま 
す 。A 一 の 中 か ら 選 択 し ます 。 


守 庄 。 木 機 と 親 局 (DJJM1R/M2R) の | | 同和 に 押し な が ら 
っ ルク ル ョ ラ (0 こり) と 1 の 


合わ せ て くだ さい 。 


通話 モー ド の 切り 替え 
⑳ 個別 番号 を 設定 する 


[ フッ ク ] キー と [ モニ ター ] キー を 

同時 に 押し な が ら ダ イヤ ル を 回 し て 
| ェ = 誠 雇 2 ヽ 二 

回 生ま | || 同時 に 押し な が ら 
還 - ダイ ヤル を 回 し ます 


個別 番号 が 重複 し な いよ うに 設定 
し て くだ さい 。 重複 する と 正常 な 
通話 が で きま せん 。 


和束 4 者 同時 通話 モー ド で は 、4 者 で 


⑥ 音量 を 調整 する 


ダイ ヤル を 押し 、 音 量 レ ベル が 表示 中 
に ダイ ヤル を 回 し ます 。 適 切な 音量 に 
調整 し て くだ さい 。 


⑬ 送信 する 


本 機 に 接続 し た 外部 マイ ク の [PTT] 
キー を 押し ます 。 

圏 が 点灯 し ます 。 外部 マイ ク に 向かっ 
て 話し ます 。 


初期 状態 で は PTT ホー ルド 機能 は 有効 に な り 、[PTT] キー を 押す た び 
に 送信 、 受 信 待 ち 受 け に な り ま す 。 


ご 使用 に な る オプ ショ ンマ イク に よっ て 形状 や [PTT] キー の 位置 は 異 
な り ま す 。 
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通話 モー ド の 切り 替え 
9 応答 する 
呼び 出し に 応答 する と き は 本 機 に 接続 し た 外部 マイ ク の [PTT] キー を 
押し て 応答 する と 同時 通話 状態 と な り 圏 国 が 点灯 し ます 。 
外部 マイ ク に 向かっ て 話し ます 。 
⑥ 通話 を 終了 する 


通話 を 終了 する に は 外部 マイ ク の [PTT] キー を 押し ます 。 


ら 者 同時 通話 モー ド 
親 局 (DJ-M1R/MR) を 使用 せ ず ら 人 で 同時 通話 を お こ な う モー ド で す 。 


注意 ら 者 同時 通話 モー ド で は 必ず オプ ショ ン の 外部 マイ ク (ヘッ ド セ ッ ト や 
イヤ ホン マイ ク ) を ご 使用 くだ さい 。 スピ ー カ ー マ イ ク は ハウ リン グ が 
起こ る た めど 使用 に な れ ま せん 。 


外部 マイ ク を 接続 する 


本 機 に オプ ショ ン の ヘッ ド セ ッ ト や 
イヤ ホン マイ ク を 接続 し ます 。 


@ 電源 を 入れ る 
[電源 @] キー を 約 2 秒間 押し ます 。 


@⑥ ら 者 同時 通話 モー ド に 切り 替え る 


ド 還 デ ド 1 ギ 王 と 【 ダ タイ ヤル 」 を 同 時 
に 約 9 秒 間 押 し ます 。 
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通話 モー ド の 切り 替え 
⑳ チャ ン ネ ル を 設定 する 


良一 で ニッ ーー と 
同時 に 押し な が ら ダ イヤ ル を 回 し て 


チャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 ge 
chO1 一 Ch24 の 中 か ら 選 択 し 司 時 に 
ます 。 外 | | ダイヤル を 回 し ます 


⑥ 音量 を 調整 する 


ダイ ヤル を 押し 、 音 量 レ ベル が 表示 中 
に ダイ ヤル を 回 し ます 。 適 切な 音量 に 
調整 し て くだ さい 。 


⑯ 送信 する 


本 機 に 接続 し た 外部 マイ ク の IPTT] 
キー を 押し ます 。 

が 点灯 し ます 。 外 部 マイ ク に 向かっ 
て 話し ます 。 


初期 状態 で は PTT ホー ルド 機能 は 有効 に な り 、[PTT] キー を 押す た び 
に 送信 、 受 信 待 ち 受 け に な り ま す 。 


ご 使用 に な る オプ ショ ンマ イク に よっ て 形状 や [PTT] キー の 位置 は 異 
な り ま す 。 


9 応答 する 


呼び 出し に 応答 する と き は 本 機 に 接続 し た 外部 マイ ク の [PTT] キー を 
押し て 応答 する と 同時 通話 状態 と な り 國 國 が 点灯 し ます 。 
外部 マイ ク に 向かっ て 話し ます 。 


⑥ 通話 を 終了 する 
通話 を 終了 する に は 外部 マイ ク の [PTT] キー を 押し ます 。 
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し 】 機能 


本 機 を 使用 する 際 に 便利 な 機能 を 紹介 し ます 。 


cooeeees キー ロッ ク oo oooeees 


キー ロッ ク し て お く と 誤操作 を 防止 で きま す 。 


田 簡易 キー ロッ ク (LoC-1) 2 0m が JI し ます ) 
Om キー を 約 2 秒間 押し ます 。 


ー 「LoC-1」 が 点滅 し た あと 「0ml が | L_ コ 


京 才 し ます 隊員 
較 除 する に は 同じ 操作 を し ます 。 
に ぐ 二 cl 
| ら 秒 以上 押し 続け ます 


) 再 / 司 用 |// 庁 / 所 /g/ 必 是 画 是 


田 通常 キー ロッ ク (LoC- ら ) 
Om キー と [ モード] キー を 同時 に 約 2 秒間 押し ます 。 


ー |「LoC-2] が 点滅 し た あと 「O ひ ml が 点灯 し ます 。 
解除 する に は 同じ 操作 を し ます 。 


オズ 七 キー ロッ ク し て いて も 送信 、 音 量 調整 、 モ ニタ ー 操 作 は お こ な え ます 。 
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便利 な 機能 
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・ こ ・…・ 減 電 池 お 知ら せ ・‥… 


電池 の 電圧 が 低下 する と 「 つ ] が 点灯 し ます 。 さ ら に 低下 する と 「 思 」 
が 点滅 し ます 。 
乾電池 を ご 使用 の 場合 は 新しい も の に 交換 し て くだ さい 。 オ プシ ョ ン 


本 機 の 電源 を 切っ た 状態 で 充電 する と が 点灯 する と 、 電 
[CHArGE」 を 表示 し 「」 が 点 減 し ます 。 池 の 残 量 が 少な く な っ 
満 充 唱 に な る と 「FULL」 を 表示 し 「」 / て いま す 

が 消灯 し ます 。 


本 機 の 電源 を 入れ た 状態 で 充電 し た と き 
は チャ ン ネ ル な ど を 表示 し ます が 「]」 
は 点灯 、 点 減 し ませ ん 。 バ パッ テリ ー パ ッ 
ク の 電圧 を 検知 し て 自動 的 に 充電 を 開始 
し その 後 完了 し ます 。 


…・…・ イ ヤ ホ ン 断 線 検知 ・‥…・…・ 


オプ ショ ン の イヤ ホン マイ ク な ど を 接続 し て 電源 を 入れ た 時 に 、 イ ヤ 
ホン が 断線 し て いな いか が 自 動 で 検知 を お こない ます 。 

も し 断線 し て いれ ば 異常 で ちあ る こと を ディ スプ レイ 表示 「EAr-nG] と 
ビー ブ プ 音 で お 知ら せ し ま す 。 


……・ テ ー ル ノイ ズ キ ャ ン セ ラー …… 


受信 終了 時 の 「 ザ ッ 」 と いう ノイ ズ を 低減 する 機能 で す 。 
本 機能 を 搭載 し た 弊社 機器 間 の 通話 に お いて の み 有 効 で す 。 


便利 な 機能 


cooeeeeee リヤ セッ トド cooeeo eeee 


設定 を 初期 化す る と き は リセ ッ ト し ます 。 リ セッ ト に は ら つの 方 法 が 
あり ます 。 
簡易 リセ ッ ト : 設定 状態 が わか ら な く な っ た と き に 初期 化し ます 。 
完全 リセ ッ ト : 工場 出荷 状態 に 戻り ます 。 


田 簡易 り リセット 


[ ファ ンク ショ ン ] キー を 押し な が ら 電 源 
を 入れ ます 。 
っ ー ディ スプ レイ が 全 点 灯 中 に キー を 離し 


ー 標準 セッ トモ ー ド の 設定 内 容 は 初期 


化 さ れ ま す が 、 上 級 セ ッ ト モ ー ド の 
設定 内 容 は 保存 され ます 。 


田 完 年 リセット 


アン ンコ | キー、| 一 ド 」 年 と 

[ モニ ター ] キー を 同時 に 押し な が ら 電 源 

を 入れ ます 。 

ー ディ スプ レイ が 全 点 灯 中 に キー を 離し 
ます 。 


アク 完全 リセ ッ ト で は 標準 セッ トモ ー ド 
> お よび 上 級 セ ッ ト モ ー ド の すべ て の 
設定 内 容 は 初期 化 さ れ ま す 。 
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し 】 セ ッ トモ ー ド 


各種 機能 を 用 途 に 合わ せ て カス タマ イズ する こと が で きま す 。 

本 書 で は よく 使用 する 標準 セッ トモ ー ド に つい て 説明 し ます 。 
本 書 に 記載 し て いな いそ の 他 の 標準 セッ トモ ー ド お よび 上 級 セ ッ ト 
モー ド に つい て は 弊社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


で こく ・ セツ トモ ー ド 一 覧 …‥…・…・ 


カス タマ イズ 項目 初期 値 参照 ペー ジ 

1 | スケ ル チ レ ベル 6) 時 思 

どら | 操作 音量 6) P. 33 

8 | ランジ 5 ( 秒 ) P. 39 

人 4 | PITT ホー ルド ON P. 34 
2 の 2 全 ON 疾 社 ホー ムペ ー ジ 
6 | 秘話 OFF 弊社 ホー ムペ ー: 
Z | 9 ワウ ンド ON 弊社 ホー ムペ ー ジ 
8 | ベル 仙 也 弊社 ホー ムペ ー: 
引 、 | エン ドビー EEF 弊社 ホー ムペ ー ジ 
1 | まり 一 セー ラ ON1 弊社 ホー ムペ ー ジ 
II | オー トバ パリ ーー オシ OFF 弊社 ホー ムペ ー ジ 
12 | 電池 電圧 参照 計 弊社 ホー ムペ ー ジ 
8 | 思 三 ダー が 一 ルド OFF 弊社 ホー ムペ ー ジ 
14 PIT オフ ON 弊社 ホー ムペ ー ジ 
15 | 外部 音量 変更 L 弊社 ホー ムペ ー ジ 
1] 全 | ニー ルル パック OFF 弊社 ホー ムペ ー ジ 
17 | VOX (FE 疾 社 ホー ムペ ー ジ 
旨 | マイ タグ イツ オ 弊社 ホー ムペ ー ジ 
19 | VO メデ ィ レ イ 時 間 10 弊社 ホー ムペ ー ジ 
20 | イヤ ホン 呆 線 検知 ON 信 mA ニッ 
ら 1 | 秘話 周波 数 9 人 4 弊社 ホー ムペ ー ジ 
らら | 秘話 エン ファ シス OFF 弊社 ホー ムペ ー ジ 
9 | 別売 り ア クセ サリ ー の PTT 対応 ALL 弊社 ホー ムペ ー ジ 
4 | M1 ボリ ュー ム 人 切り 替え (生還 弊社 ホー ムペ ー ジ 
ら 5 | 4 者 同時 通話 フリ ー 個 別 番号 回 際 弊社 ホー ムペ ー ジ 


ei 


抽 5 25 の 設定 方 法 は 本 書 に 記載 し て お り ま せん 。 句 社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 く 
セッ トモ ー ド の 設定 内 容 は 簡易 リセ ッ ト する と 初期 化 さ れ ます 。 


セッ トモ ー ド 


……・ セ ッ ト モ ー ド の 設定 方 法 ・‥… 


⑩ セッ トモ ー ド に する 
[ ファ ンク ショ ン ] キー を 押し ます 。 
ー 回 が 点灯 し ます 。 


の ⑳ ダイ ヤル を 押す 
還 点灯 中 に ダイ ヤル を 押し ます 。 
ー セッ トモ ー ド の 項目 が 表示 され ま 
EN 
ダイ ヤル を 押す ご と に 項目 が 切り 
替わり ます 。[ フッ ク ] キー を 押 
す と 前 項目 に 戻り ます 。 


《) 設定 値 を 変更 する 


ダイ ヤル を 回 し て ON 〆 OFF を 設定 
し た り 値 を 選択 し ます 。 


回 が 点灯 し ます 


必 / AM JP ハ 
同 点灯 中 に 押し ます 
押す ご と に 項目 が 切り 
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セッ トモ ー ド 
@》 設定 を 完了 する 


[PTT] キー を 押し て 設定 を 完了 し ま 
す 。 


……・ ス ケル チレ ベル 設 
スケ ル チ こ は 受信 時 に 信号 が 無い こき の 「 ザ ー」 と いう 雑音 を 消す 機 
BE で す 。 
初期 状態 で は 「3」 に 設定 され て いま す 。 設定 値 が 大 きい ほど 、 強 い 
信号 で スケ ル チ が 開く よう に な り ま す 。 


⑩ スケ ル チ レ ベル の 設定 を する 


セッ トモ ー ド に し て 1Sql 3」 克 起 
択 し ます 。 


の ダイ ヤル を 回 し レベ ル を 調整 する 
レベ ル は 0 5 の 間 で 調整 で きま す 。 
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セッ トモ ー ド 


本 機 か ら 鳴 る ビー プ 音 (操作 音 ) の 音量 を 調整 する 機能 で す 。 初 期 状 
態 で は 13] に 設定 され て いま す 。 


| 探 作 音 量 の 設定 を する 


セッ トド モード にし て IEEEP る ] を 
選択 し ます 。 


の 音量 を 切り 替え る 


ダイ ヤル を 回 し て 操作 音量 を 0 一 5 か ら 選 択 し ます 。 数 値 が 大 きい ほど 
音量 は 大 きく な り 「0」 に 設定 する と すべ て の ビープ 音 は 鳴ら な く な り 
ます 。 


ーー ニー ランプ 


ディ スプ レイ 照明 を 設定 する 機能 で す 。 初期 状態 で は 5 秒 に 設定 され 
て お り キ ー 操 作 を する と 5 秒間 照明 が 点灯 し ます 。 


《》5 ラン プ の 設定 を する 


セッ トモ ー ド に し て 「LAmP] を 選 
択 し ます 。 


@ 明 の 点灯 時 間 を 設定 する 
ダイ ヤル を 回 し て 照明 の 点灯 時 間 を 設定 し ます 。 
OFF、5 秒 、ON (常時 点灯 ) か ら 選 択 し ます 。 


抽 ディ スプ レイ 照明 を 常時 点灯 させ る と 電池 の 消耗 が 早く な り ま す 。 


うう 


セッ トモ ー ド 


ここ ロ T ホー ルド ・…… 


[PTT] キー を 一 度 押す と 送信 を 継続 する 機能 で す 。 もう一度 押す と 受 
信 待 ち 受け に 戻り ます 。 

本 機能 を 使用 する と [PTT] キー を 押し 続け る 必要 が な く な り ま す 。 
初期 状態 で は ON に 設定 され て いま す 。 


| PTT ホー ルド の 設定 を する 


セッ トモ ー ド に し て 「PttHLd」 を 選 
択 し ます 。 


の ② ON/OFF を 設定 する 
ダイ ヤル を 回 し て ON、OFF を 選択 し ます 。 
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に 


本 機 の 補 赴 事項 を 記載 し て いま す 。 


… で で ここ オプ ショ ン 一 覧 ドー…・・ 


EBP-60 
EDC- 1 らら 
EDC-181 
EDC-181A 
EDC-16/A 
EDC-16/R 
EDC-16 ら 
EME-58 
EME- づ ら A 
EME-48A 
EME-62A 
EME-63A 
EME-64A 
EME-36A 
EME-59A 
EME-65A 
EME-69A 
EME-/0A 
EDH-39 
EDS- 1 人 4 
ESC-6 ど 
EBC-50 


当 の ムイ オン シン バッ テリ ーー パック 
AO ダッ ター 

シン グル 充電 スタ ンド 

シン グル 充電 器 セ ッ ト (AC アダ プター 付属 ) 
ツイ ン 充 電器 セッ ト (AC アダ プター 付属 ) 
ツイ ン 連 結 ス タン ド 
連結 用 AC アダ プター 

ベ ド レー トド ョ テー テ ド イヤ ポン 且 が け 型 
イヤ ホン マイ ク カナ ル 型 

イヤ ホン マイ ク 耳 か け 型 
咽喉 イヤ ホン マイ ク カナ ル 型 

ヘル メッ ト 用 ヘッ ド セ ッ ト 
バツ だ 宮 必 ド 

イヤ ホン マイ ク カナ ル 型 

イヤ ホン マイ ク 耳 か け 型 

イヤ ホン マイ ク 耳 か け 型 

fP ポン マイ ンー ター ラン エ /8 
イヤ ホン マイ ク カナ ル 型 

2 リー の ーッ 

プラ グ 変 換 ケ ー ブ ル 

ンド ゲー スズ 

ペル ドク リッ (ネネ シ る 2 李 ) 


うら 


付 録 


ー………・ 故障 と お 考え に な る 前 に ……・ 


本 機 が 故障 か な と 思っ た ら 、 ま ず こ ちら を お 計 み くだ さい 。 


電源 が 入ら な い 。 電池 の 入れ 方 が 間違っ て いる 。 電池 を 正しく 入れ 直し て くだ さい 
電池 が 消耗 し て いる 。 新しい 電池 と 交換 し て くだ さい 。 
充電 池 を 充電 し て くだ さい 。 
音 が 出 な い 。 音量 が 低 す ぎる 。 適切 な 音量 に 設定 し て くだ さ 
受信 で き な い 。 
相手 と チャ ン ネ ル が 違う 。 同じ チャ ン ネ ル に 合わ せ て くだ さい 
相手 と 距離 が 離れ 周 ぎ て いる 。 通信 距離 を 目安 に 通信 し て くだ さ 
MM 
チャ ン ネ ル グ ル ー プ が 違う 。 チャ ン ネ ル グ ル ー プ を 合わ せ て くだ 
さい 。 
「 ザ ー」 と いう スケ ル チ レ ベル が 低 す ぎる 。 0 レベ ル に 設定 し 
雑音 が 出る 。 て る 
電池 の 消耗 が 早い 。 | バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 が OFF に セッ トモ ー ド で バッ テリ ー セ ー ブ 
な つて いる 。 機能 を ON に し て くだ さい 
ラン プ 常 灯 機 能 が ON に な っ て セッ トモ ー ド で ラン プ 常 灯 機 能 を 
いる 。 OFF に する か 、5 秒 に 設定 し て く 
志 き し 
キー 操作 で き な い 。 | キー ロッ ク さ れ て いる 。 キー ロッ ク を 解除 し て くだ さい 
チャ ン ネ ル が 変わ 
ら な い 。 
昌 し な い 。 充電 端子 が 汚れ て いる 。 充電 端子 の 汚れ を 拭き 取っ て くだ さ 
病 上 
バッ テリ ー が 専用 品 で な い 。 バッ テリ ー パ ッ ク EBP-60 を ご 使用 
くだ さい 。 


・ 処 置 を 施し て も 異常 が 続く と き は リセ ッ ト (初期 化 ) し て くだ さい 。 症状 が 回 復 
是 0 が あり ます 。 
ーー 操作 を 受け 付け な く な っ た と き は 電池 を 入れ 直す と 症状 が 回 復 す る 場合 が あ 


生ま 
・ 電 池 が 消耗 し て いる と 、 ま れ に 誤動作 する こと が あり ます 。 新しい 電 池 に 交換 し 
て ください) 
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付 


生産 終了 品 に 対す る 保守 年 限 


生産 終了 後 も 5 年間 は 補修 用 部 品 を 在庫 し て いま す 。 不 測 の 事態 で 欠 品 し た 
場合 に は 保守 が で き な く な る こと が あり ます の で ご 了承 くだ さい 。 


て 、- 間 ミミ ミミ ミミ 


送受 信 周 小数 | 413.70000 一 414.14375MHz 


454.05000 一 454.19375MHz 


電波 形式 F3E (FM)、F2D (FSK) 

送信 出力 1mW 

受信 感度 -14dBu 以下 (2dB SINAD) 

音声 出力 本 体 ス ビー カー 400mW 以上 、 人 外部 出力 80mW 以上 
通信 方 式 復 信 方 式 

定格 電圧 DC3.0V 一 3.7V 

外部 電源 端子 | DC5.0V 一 6.O0V EIAJ 区 分 ら 

消費 電流 送信 時 : 約 110mA 


受信 定格 出力 時 (50mW) : 本 体 約 160mA、 外 部 約 130mA 
受信 待ち 受け 時 : 約 70mA 
バッ テリ ー セ ー ブ 時 : 約 20mA 


動作 温度 範囲 | -10Cー 50C (但し 充電 は 0Cー 40 や ) 


寸法 高 さ 98.8mm x 幅 55.0mm x 厚 さ 29.3mm ( 最 薄 部 24.0mm) 
突起 物 除 く 
アデ アンテ ナ 長 168.5mm 

重 さ 120g (ベル トク リッ プ 、 電 池 含ま ず ) 


・ 仕 様 、 定 格 は 予告 な く 変 更 する 場合 が あめ り ます 。 

・ 本 書 の 説明 有明 イラ スト は 実物 と は 字体 や 形状 が 異な っ た り 、 一 部 の 表示 を 
省略 し て いる 場合 が あり ます 。 

・ 本 書 の 内 容 を 無断 転載 する こと は 禁止 され て いま す 。 

・ 乱 ]」 、 落 ] は お 取り 替え いた し ます 。 


四 ア の し ブ ン コ 株 式 会 社 電子 事業 部 


東京 支店 〒103-0027 東京 都 中 央 区 日 本 橋 2 丁 目 3 番 4 号 日本橋 プ ラ ザ ビ ル 14 階 TEL.03-3278-5888 
大 阪 支店 〒541-0043 大 阪 市 中 央 区 高 雇 橋 4 丁目 4 番 9 号 淀屋橋 ダイ ビル 13 階 TEL.06-7636-2361 
福岡 営業 所 〒812-0013 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 2 丁目 13 番 34 号 エコ ー ビ ル 2 階 TEL.092-473-8034 


デーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 


アフ ター サー ビス に 関す る お 問い 合わ せ は ( 
お 買い 上 げ の 販売 店 また は 、 フ リー ダイ アル 【% 妥 0150-464-007 ( 


全国 どこ か ら で も 無料 で 、 サ ービス 窓口 に つなが り ま す 。 
受付 時 間 ノ 10:00 一 17:00 月 曜 一 金曜 (祝祭 日 及び 15:00 一 13:00 は 除き ます ) 
ホー ムペ ー ジ http://www.alinco.co.jp/「 電 子 事業 ] を ご 覧 くだ さい 。 
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FNEK-NI 


